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Dr Eowarn KUNTZE 


b. Dyrektor Biblioteki Jagiellonskiej 


ur. w 1880 r. we Lwowie, zmarł opatrzony św. Sakramentami 


dnia 3 czerwca 1950 r. w Krakowie. 


POGRZEB odbędzie się we wtorek dnia 6 czerwca o godz. 11 rano 
po nabożeństwie żałobnym z Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim 


o czym zawiadamiają z głębokim żalem 


Pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej 


NABOŻEŃSTWO za duszę &. p. Zmarłego odprawione 
zostanie w środę dnia 7 czerwca b. r. o godz. 7 rano 


w kościele uniwersyteckim św. Anny w Krakowie. 


